Niğde Aladağlar Yürüyüş Rotaları 


Yedigöller Platosunda Göller Turu 
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Mevki 


Başlangıca Göre 
Mesafe Farkı 


Böyük Göl / Direk Gölü 


0,7 Km 


Büyük Göl Panorama 


1,0 Km 


Saklı Göller 1 


2,1Km 


Saklı Göller 2 


2,8 Km 


Saklı Göller 3 


3,0Km 


Yumru Tepe 3.333m 


3,5 Km 


Yumru Tepe Hastahocanın Yaylası Patika 


4,0 Km 


Hastahocanın Yaylası / Gölü 


5,3 Km 
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Çayırlı Göl 


6,1Km 
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Elik Tepe 


7,1 Km 
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Yedigöller Platosu Kamp Alanı 


7,9 Km 


